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世界卫生组织（WHO） 最近对全世界主要城市大气环
境污染状况进行了评价，中国沈阳市被认为大气环境质量
取得了明显改善，退出了世界十大污染城市的“黑名单”，
而包括北京、兰州等8个城市榜上有名。



据了解，世界卫生组织每年都对世界主要城市的大气
质量污染情况进行监测评比，沈阳作为一个老污染城市历
来都“榜上有名”，1988年还曾进入到世界十大污染城市
第二位。在今年这次评比中，世界卫生组织对全世界53个
国家272个城市大气中的总悬浮颗粒物、 二氧化硫、二氧
化氮3种完全污染物的浓度进行了测定， 并重新推出全球
十大污染城市，其中包括中国的北京、兰州等8个城市。



沈阳市属于以煤烟型大气污染为主的城市，全市每年
燃煤量达1000万吨。沈阳市的环保部门从去年初就开始对
大气污染严重的各种锅炉、窑炉进行治理，取缔了一批严
重冒黑烟的炉窑。近年来，沈阳改造了一大批居民棚户住
宅区，供暖方式由过去一家一户烧散煤转变为集中供热、
联片供暖，使各种烟尘污染物的排放量大大降低。 